Hürriyet Medikal Hasta Yatakları Satış Ve Kiralama Hizmetleri 


Hürriyet Medikal İle Kaliteli Hasra Karyolası ve Hasta Yatakları 
Kiralanabilir, Satın Alınabilir 

Hürriyet Medikal ile son derece kaliteli ve hastaların tedavi süreçlerinde gerekli olan sağlık koşullarını 
sağlayacak hasta karyolası ve hasta yatakları çeşitlerinin, hem kiralanması, hem de satın alınması 
hizmetleri alınabilir. Tedavinin dört dörtlü yapılması için hasta karyolası ve hasta yatakları çok 
önemlidir. Hastalık dönemi bedenin son derece hassas olduğu bir zamandır. Bu zaman diliminde, 
hastaların günlük yaşantıda kullanılan sıradan yatakları ve karyolaları kullanması sağlıklı olmaz. 

Özel tasarım, donanımlı şekilde tasarlanmış, ortopedik ve anti bakteriyel hasta yatakları 
kullanılmalıdır. Hastaneler başta olmak üzere, sağlık kurumlarında bu detaylar bilinir ve uygulanır. 
Ancak, hasta yakınlarının da bilinçlenmesi ve evde hasta bakımında kesinlikle hasta karyolası 
kullanması gerekir. Karyolalar satın alınabilir, ya da tedavi bir süre sonra sona erecekse kiralanabilir. 

Hürriyet Medikal bünyesinde, son derece kaliteli ve sağlık kriterlerine birebir uyan hasta yatakları 
temin edilebilir. Hasta yatakları farklı modellerde bulunmakta olup, seçim yaparken hastanın durumu 
dikkate alınmalıdır. Bu noktada, hekimlere danışarak, hastanın rahatsızlığına ve durumuna göre seçim 
yapılması çok yerinde olur. Dört parçalı hasta yatağı, katlanabilir özellikte, anti bakteriyel ve 
ortopedik özelliklerde, özel dokulu bir modeldir. Son derece beğenilen bu model, en yaygın kullanılan 
seçeneklerden biridir. 

Lazer kesim hasta yatakları da özel kesimleri ve dokuları ile hastaların rahat etmesi için özel 
tasarlanmıştır. Visco hasta yatağı modelleri de sağlık kriterlerini yüksek şekilde karşılar. Yaşlı ya da 
yatalak olan ve yatak üzerinde devamlı kalan hastaların havalı hasta yatakları tercih etmeleri uygun 
olur. Uzun süreli yatışlarda, vücutta yatak yaraları açılmaktadır. Bu durum, vücudun uzun süre sabit 
pozisyonda kalmasından kaynaklanmaktadır. Havalı hasta yatakları çok yumuşak dokuları ile bunu 
büyük oranda önler. Ayrıca, antibakteriyel olmaları açılan yaraların mikrop kapmamasını sağlar. 
Lazımlıklı hasta yatakları ise devamlı altlarının açılmasına ihtiyaç duymadan, yatalak hastaların 
ihtiyaçlarını görmelerini sağlar. 

Hürriyet Medikal İle Doğru Hasta Karyolası Seçimleri 

Hürriyet Medikal ile son derece uygun rakamlarla, hasta karyolası satın almak, hasta yatağı kiralamak 
mümkündür. Hasta karyolaları, mekanik özellikleri olan, motorlu yapıları ile zorlanmadan kullanım 
sağlayan ürünlerdir. 2, 3 ya da 4 motorlu olanlar seçilebilir. Hastanın hareket kabiliyetine göre motor 
kapasiteleri arasından seçim yapılabilir. Uzaktan kumandalı ya da tek tuşla karyolaların hareket 
ettirilmesi hastaların işini çok kolaylaştırmaktadır. Karyolaların yanlarında özel korkulukları 
bulunmaktadır. Bunlar indirilebilir ve kaldırılabilir. Güvenli kullanım sağlar, hastanın tutunarak 
hareket etmesine yardımcı olur. Yatakların çeşitli açılarda hareket ettirilmesi mümkündür. Bu şekilde, 
hastalar yemek yer, tv izler, kitap okuyabilir. 

Ev ortamında, hastaların kendilerini hastanede gibi hissetmemeleri için mobilya görünümlü özel hasta 
yatakları da tercih edilebilir. Karyolalarının tekerlekli olması istenilen yere taşınmasını sağlar. Aynı 
zamanda, tekerleklerin sabitlenme özelliği de mevcuttur. Mekanik özellikleri açısından, manuel 
çevirmeli modeller, full abs modeller vardır. Elektrikli sisteme sahip modeller de bulunmaktadır. 





Hasta karyolası ve yatakları yanında, hasta bakımı için gerekli olan birtakım ürünleri de firma 
kapsamında temin edilebilir. Hasta yemek masaları, tekerlekli sandalyeler, vvalker denilen yürüteç, 
hasta tuvalet sandalyesi gibi yardımcı ürünler de temin edilebilir. Kiralama ve satın alma 
aşamalarında, her zaman destek almak mümkündür. 



